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FABRIKATION VON SPULEN FÜR RUNDBEUNK UND MESSGERAÄTEBAU 


Postanschrift:@Traunstein-Ettendorf/Bahnstation:Traunstein/Telefon:Nr. 656 


Universalprüfsender " Uni tes t " nach Funkschau Heft 12/51 


ve se nann seo» onen >, LE EP TEE ETBTPR HT TTV HT RR RT PVP FT BET TE HT ET TB RT LTE LT FT ET TFT RER PD ES © 


Spulensat z " Unitest * Bv 551 netto DU 25.80 
HF-Drossei Dr.1 u.Dr.2 : Bv 552 je netto DM 1.95 
HF-Drossel Dr.3 auf 20 k Ohm Widerst, Br 553 netto DI -.95 
NSF-UKW Drehko mit UKW-Spule Bv 554 netto DM 7.80 


Wir bieten Ihnen weiterhin die Möglichkeit des Sammelbezuges 
sämtlicher Bauteile für das Gerät zu Original Listenpreisen : 


Bruttopreise 

Gehäuse | 24.15 
Drehkondensator 6.70 

2 Potentiometer 200 Ohm 2,75 
e Durchführungs Kondensatoren 1.50 
Elko NSF 8 uF 450/500 V 3.75 

N-Elko 25 MF 1.80 
Röhrenfassungen -„60 
Selen-Gleichrichter Ho 

EF 42 12.80 

EcH 42 | 14.50 
HF-Anschlussbuchses m.Stecker 2.10 

= Koaxialkabel ntr. -.90 
= : Scala 3.80 
Widerstände 17 Stck. 8.30 


Kondensatoren 22 11.63 
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